długoletni członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego 
w Polsce 


zmarł dnia 9 marca 1955 r. w 58 roku życia. 


Wyprowadzenie zwłok z kapliey na cmentarzu rakowickim nastąpi w piątek dnia 13 b. m. o godz. 15:45, 
o czym zawiadamia Kolegów i Przyjaciół Zmarłego 


Stow. Inżynierów i Techników Przem. Naft. 
Zarząd Główny i Zarząd Oddziału 
w Krakowie 
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